Windows® 


ドライパインストールガイド 

ネットワークでプリンタをお使いになる場合 

■ HL- 1850をご使用の方へ：ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワーク 
ボード (NC-4100h) をご購入ください。 

■ ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定び 
完了していることを確認してください。 （ 「クイックネットワークセットアップガイド」 を 

参照してください） 

■ネットワークの種類とオペレーティングシステムによってインスI-ール手順び異なります。 
該当個所をお読みください。 


ステップ 1-4 は「クイックセットアップガイド」を 
お読みください。 


ットワークでご使用になる場合 


ステップ己ケーブルを接続し、ドライバをインス 

卜ールする 






〇 「コンピュータの接続とプ U ンタ 
ドライバのインスト-ルをする」 
をク IJ ックします。 


0 「ネットワーク用ケーブル」 
を選択します。 


@ プ U ンタの電源を切ります。 





0 ネットワーク用ケーブルを八ブとプ @ プ U ンタの電源を入れます。 @ 「インストール」ボタンを 

IJ ンタに接続します。 ク IJ ックします。 
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か 画面の指示に従ってください。 


0 「ネットワーク共有プ U ンタ」または「ブラヴーピアツーピア 
ネットワークプ IJ ンタ」を選択し、「次へ」ボタンをク U ック 
します。 

ステップ 6*^ に進みます。 


該当するネットワーク接続形態とオペレーティングシステムの個所をお読みください。 


「ネットワーク共有プリンタ」をご使用になる場合 


ステップ目共有名またはプリントキューを選択する 
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〇 共有名またはプ U ントキューを選択 
し、 0 K ボタンをクリックします。 


@ プ| J ントキューび選択されると、プ U ンタドライバの 
インストールび始まります。 

これでプリンタのセットアップは完了です。 


「ブラザ—ピアツーピアネットワークプリンタ」をご使用になる場合 （LPR- この形態を推奨します) 


ステップ6 LPR ポートを指定する 

Windows® 95/98/Me をご使用の方のみ 
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〇 [LPR (推奨）」を選択し、 0 ご使用になるポート名（例： BLP1) を 
「次へ」ボタンをク IJ ッ 入力し、 0 K ボタンをク IJ ックします。 

クします。 



@ プ| J ンタの IP アドレスを指定し、 0 K ボタンをクリック Q 「完了」ボタンをク U ックし、コンピュータ 
します。（「印刷先の検出」ボタンをクリックすると、 を再起動します。 

印刷先プリンタの一覧を見ることびでさます。） これでプリンタのセットアップは完了です。 


Windows NT® 4.0 をご使用のちのみ 



A 「 LPR (推奨)」を選択 注意： この画面び現れたとさには 、 Windows 

y し、「次へ」ボタンをク Nr ^4 .日の CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿 

IJ ツクします。 入してください。 


g *® るサィ—のをな 

縱殺馈か-は 




I OK J ゎンが （ 、が也） J 


@ プリンタの IP アドレスを入力し、プリンタ 
W キュー名を BINARY_P1 と入力します。 
0 K ボタンをク IJ ックします。 



@ 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータ 
W を再起動します。 

これでプリンタのセツトアップは完了です。 



〇 [LPR (推奨)」を選択 @ 「次へ」 
し、「次へ」ボタンをク します。 

リックします。 




ボタンをク U ック 


0 プ U ンタの IP アドレスとご使用になるポート 
名を入力し、「次へ」ボタンをク IJ ックします。 


Q 「完了」ボタンをク U ックし、 0 K ボタンをク IJ ックします。 
「完了」ボタンをク U ックし、コンピュータを再起動します。 



@ コンピュータの再起動び 終わつ® 旧 rather HL -1 850/1 870 N series 」 0 「ポーりタブの「ポ ® 口 □トコル」の LPR を選択 @ 「 LPR バイトカウントを有効にする」を 
たら、「スタート」の「設定」 アイコンをク IJ ックし、「ファイル」 ートの構成」ボタンを し、 「 LPR 設定」にキュー名を 選択し、 0 K ボタンをク IJ ックします。 

から「プ U ンタ」を選択します。メニューから口□パテイ」を選がします。ク IJ ツクします。 BINARY _ P 1 と入力します。 これでプリンタのセットア、 V プは完了でず。 



〇 「 LPR (推奨)」を選択 
し、「次へ」ボタンを 
ク IJ ックします。 


0 「次へ」ボタンをクリ 
ックします。 


@ ご使用になる IP アドレスと 〇 「完了」ボタンをク U 
ポート名を入力し、「次へ」 ックします。 

ボタンをク U ックします。 


@ OK ボタンをクリックします。「完了」ボタンを 
クリックし、コンピュータを再起動します。 

これでプリンタのセットアップは完了です。 


「ブラヴーピアツーピアネットワークプリンタ」をご使用になる場合 (NetBIOS) 


ステップ目 NetBIOS ポートを指定する 




〇 「 NetBIOS 」 を選択し、 @ ご使用になるポート名（例： BNT1) 
「次へ」ボタンをク IJ ッ を入力し、 0 K ボタンをクリックします。 

クします。 


@ パス名を入力し、 0 K ボタンをク U ックします。 
( r 印刷先の検出」ボタンをク IJ ックすると、 
つークヴ) レープの一覧を見ることびでさます。) 


Q 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータ 
を再起動します。 

これでプリンタのセットアップは完了です。 










































































































































































































































































































































